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fung von gekapselten, SF,-isolierten 
Schaltanlagen 

Druckluft-Leistungsschalter der Bau- 
reihe DLF aus der Volksrepublik 
Polen 

Überwachungs- und Absperrprinzip des 
Druckluftsystems der 150/220-kV- 
Leistungsschalter vom Typ ‚‚Bisep“.. 

Leistungsschalter für hohe Nennströme 
in Kompaktbauweise senken Raum- 
bedarf und Kosten 


Schutzmaßnahmen und Schutztechnik 


Richtlinie für die Ermittlung der An- 
laufverhältnisse und für die Projek- 
tierung des Schutzes von Drehstrom- 
ASYACHTONMOLOTEH ET 

15 Jahre Arbeitsausschuß ‚‚Blitzschutz- 
technik“ in Dresden 

Ortsnetztransformatoren ohne vorge- 
schaltete Hochspannungssicherungen 

Prüffelder für elektrotechnische Erzeug- 
nisse 
Neuausgabe von TGL 200-0644 

Kennzeichnung des Schutzleiters bei 
Starkstromkapeln er... 0 

Weiterentwickelter Überspannungs- 
ableiter mit verbesserter Funken- 
BILeckeNKONZEPVLION ee nee 

Überarbeitung der Standards für Ven- 
tilableiber "3... eo. Bee N 

Die Begrenzung von Schaltüberspan- 
nungen als Faktor zur Erhöhung der 


Übertragungsfähigkeit von Dreh- 
stromhochspannungsleitungen ...... 
Elektrostatisches und elektrophore- 
tisches Beschichtensenerep een 
Dokumentationen zum Fundament- 
2 1 an era Ron 


Gebäudeblitzschutz heute — Auswer- 
tung der Blitzschutzfachtagung 1972. 
Das elektrische Feld unter Hochspan- 
nungs-Ereileitungen re: 
Verminderung von Schaltüberspannun- 
gen in Höchstspannungssystemen ... 
Anzeige von Überschlägen an Isolatoren 
von Fahr- und Freileitungsmasten ... 
Über die statistische Koordination der 
Isolation und der Schutzeinrichtun- 
gen von Höchstspannungsübertra- 
gungen 
Verkümmert der Leitungsschutz ? ..... 
Schaltgeräte zum Erden und Kurz- 
Schließen er. rs ee 
Störbeeinflussung von Einrichtungen 
der Informationselektronik durch 
Starkstromanlagen 
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Einfluß der Rauhreif-Bis-Bildung - auf 
die Überschlagscharakteristik ver- 
schmutzter Freileitungsisolatoren ... 
Können Isolatoren mit halbleitender 
Glasur das Fremdschichtproblem end- 
gültig lösen? 
Neue Relaisschutzeinrichtungen 
Höchstspannungsnetze 
Korona in Transformatoren-Isolierun- 
RE 2. 2 a Sn Aare 
Supraleitende Schutzeinrichtung für 
elektrische Maschinen 
Überwachungs- und Absperrprinzip des 
Druckluftsystems der 150/220-kV- 
Leistungsschalter vom Typ „Bisep“.. 


en für 


Standardisierung 


Prüffelder für elektrotechnische Er- 
zeugnisse 
Neuausgabe von TGL 200-0644 
DAMW und Amt für Standardisierung 
vereinigt 
Information über die Standards der 
UdSSR GOST 
Überarbeitung der Standards für Ventil- 
ableiter 
Zur Vereinheitlichung der staatlichen 
Standards der DDR und der UdSSR 
auf dem Gebiet der Elektrotechnik .. 
Zur Vereinheitlichung der staatlichen 
Standards der DDR und der UdSSR. 


Steuerungs- und Regelungstechnik 


Steuereinrichtung für 
Stromwechselrichter 
Störbeeinflussung von Einrichtungen 
der Informationselektronik durch 
Starkstromanlagen 


dreiphasigen 


Supraleitung 


Kohlefaserbürsten für 
Maschinen 
Entwurf eines flexiblen supraleitenden 
Kabels mit Plastisolierung 
Supraleiter für Wechselstromanwendun- 
gen 
5-MW-Generator mit supraleitender Er- 
regerwicklung 
Neue supraleitende Legierungen 
Ein neuer Flüssigkeitsrollkontakt und 
seine mögliche Verwendung im Hoch- 
leistungselektromaschinenbau 
Supraleitende Maschinen weisen den 
Weg zu höheren Leistungen 


supraleitende 


Supraleitende Schutzeinrichtung für 
elektrische Maschinen ............. 
Eine supraleitende Gleichstrom- 
IE TINE oe aloe en 


8/398 


38/399 
10/509* 
10/510* 


10/515 


11/565 


9/457 


10/506 


2/79 


8396 


5/228 
7/344* 
83/399 
8/401 
8/401 
10/514* 
10/515 
10/515 


11/569 


Transformatoren, Wandler 


Ortsnetztransformatoren ohne vorge- 
schaltete Hochspannungssicherungen 
Transformatoren mit kombinierten Alu- 
minium- und Kupferwicklungen .... 
Genauigkeitsmessungen an Hochstrom- 
wandlern 
Leistungstransformatoren — 
und künftige Entwicklungen 
Kiloampere in Mikrosekunden verzer- 
rungsfrei messen — ein Stromwand- 
ler für Impulse 
Einfluß der Tränkungstechnologie auf 
die wärmetechnischen Parameter von 
zylindrischen Mehrlagenwicklungen 
explosionsgeschützter Trockentrans- 
formatoren 
Korona in Transformatoren-Isolierun- 
gen 


jüngste 


Verschiedenes 


Sowjetische Bücher des Jahres 1973 
über Elektrotechnik 


Richtlinie für die Bearbeitung von 
Automatisierungsvorhaben mit der 
Produktionskontrolleinrichtung 
PKEl 

Verordnung über die Akademie der 
Wissenschaften der DDR 

Kristalline Flüssigkeiten 

Das Projekt ‚Langfristige gleitende 
Planung‘ des VEB Elektromotoren- 
werk Dessau 

Laser und Fusion 

Projekt zur Erzielung kontrollierter 
Atomkernfusion 

Aufgabenstellungen für die Laboratorien 
in Marchwood (Großbritannien) 

Elektrograd — größter Komplex der 
sowjetischen Elektroindustrie im Ent- 
stehen 

Großförderrinne für flüssigen Stahl mit 
Wanderfeldinduktor 

Laserentfernungsmesser 

Sonderheft ‚Instandhaltung 
Energiewirtschaft‘‘ — 2. Folge 

Ökonomische Untersuchung zum Ein- 
satz von Zeichenautomaten 

25 Jahre VEB Transformatoren- und 
Röntgenwerk Dresden 

175 Jahre Ingenieurausbildung in Eis- 
leben 

Neuer Versuchsreaktor in der UdSSR .. 

Lehrautomat ,‚Signalflußanalyse in 
elektrotechnischen Schaltungen‘ 

Laser für Satelliten-Beobachtungssta- 
GN ep eke 

20 Jahre Technische Hochschule Karl- 
Marx-Stadt 
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Plasmaanlage modelliert Galaxispro- 
zesse 
Die Ausbildung in der Fachrichtung 
Elektrotechnik an der Sektion Blek- 
trotechnik der Technischen Hoch- 
schule Ilmenau 
Zeichenautomat aus der ÖSSR 


Skoda — wichtiger Parameter im RGW- 


SyBlLemn, re 
Mehr Konsumgüter, aber wie? 

Lösungswege — Vorschläge — An- 

TEgUNgENL ee 


Lohnt sich die Fertigung von Konsum- 
gütern in Produktionsmittelbetrie- 
DEN? ..-. 0a rm ana ETETIRN- 

Begriffssammlung zum Thema ‚Auto- 
matisches Zeichnen‘ 

Möglichkeiten zur Spitzenlastdeckung 

Weiterbildungsveranstaltungen 

Hohe Auszeichnungen für verdiente Mit- 
arbeiter und Kollektive anläßlich des 
24, Jahrestages der DDR 


Werkstoffe 


Entwicklung, Untersuchung und Aus- 
arbeitung von keramischen Werk- 
stoffen für die Elektroindustrie 
Dissertation 

Ferromagnetische Halbleiter 

Polyurethaneinsatz in der Elektrotech- 
nik/Elektronik 

Neuer hochfester Silikonkautschuk .... 

Die Elemente der Piezoelektronik und 
die Möglichkeiten ihrer Anwendung 
in der Elektrotechnik 

Expamet-Widerstände 

Neue supraleitende Legierungen 

Elektrisch leitender Klebstoff ......... 

Wärmealterung von Plastwerkstoffen .. 

Untersuchung der Übergangsvorgänge 
im System Syncehrongenerator — 
Asynchronmotor 

Untersuchungen zur Ausnutzung von 
Asynchronmotoren bei stochastischer 
Belastung 

Ein neuer Flüssigkeitsrollkontakt und 
seine mögliche Verwendung im Hoch- 
leistungselektromaschinenbau .:».... 

Zahnrad-Zahnstangen-Motor ......... 

Supraleitende Maschinen weisen 
Weg zu höheren Leistungen 

Supraleitende Schutzeinrichtung 
elektrische Maschinen 

Ein langsam laufender Motor für hohe 
Drehmomente auf der Basis der An- 
wendung von Grenzflächenkräften .. 

Pfeilwicklung — Schlüssel für Linear- 
motoren für hohe Geschwindigkeiten . 

Projektierung von Asynchronmotoren 
BIS TOEKWEENEHE EEE EN 

Eine supraleitende Gleichstrommaschine 

Entwicklung der allgemeinen Theorie 
rotierender elektrischer Maschinen 
unter Verwendung magnetischer Er- 
satzschaltbilder 
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Jahreskonferenz 1972 des Fachverbands 
Blektrotechnik .r.........0 aan: 
KDT-Klausurtagung zu Problemen der 
Zuverlässigkeit elektrischer Konsum- 
ROT eis a sn nie Bayerns 
Erzeugnisse der Elektroindustrie der 
DDR auf der Leipziger Frühjahrs- 
BRBERCHO TEL Se areas, ee enbıe 
— Automatisierungs- und Elektroener- 
Sle-Anlagen „anne ans samenaseen» 
— Elektrische Maschinen 
— Kabel und Leitungen 
— Kombinat VEB Lokomotivbau- 
Elektrotechnische Werke (LEW) 
„Hans Beimler‘ Hennigsdorf ...... 
Energie- und Automatisierungsanlagen 
auf der Internationalen Messe Poznan 
BURN are ee ea nee re 
7. Internationale Armaturenkonferenz . 
KDT-Veranstaltungen während der 
Leipziger Frühjahrsmesse 1973 (An- 
BURCHERNEN 2 Berner 
Das Messekolloquium ‚‚Leistungselek- 
REEL SEI Sr el ER ARE N 
Das Messekolloquium ‚‚Mikrofilmsystem 
REIT BANN ee dere 
Technologie der Elektronik — Mikro- 
fügeverfahren (KDT) (Ankündigung). 
Elektrische Bahnen und Bahnanlagen 
(KDT) (Ankündigung) 
Zuverlässigkeit in der Elektrotechnik/ 
Elektronik (KDT) (Ankündigung) ... 
Explosionsgefahren in der chemischen 
Industrie (KDT) (Ankündigung) .... 
Entwicklung und Einsatz neuer Ver- 
fahren der Umformtechnik (KDT) 
(Ankündigung) 
Automatisierung der Produktion 
Elektrotechnik in der chemischen Indu- 
strie 
Fachtagung 1972 in Bitterfeld 
IMEKO 1973 (KDT) (Ankündigung) . 
4. Geraer Erdungstagung 1973 (KDT) 
(Ankündigung) 
Zwei Kolloquien der Technischen Hoch- 


schule Karl-Marx-Stadt (Ankündi- 
BUILT N Se 2 chen eng verela,n ee nern 
Fachtagung ‚‚Explosionsschutz und 


Eigensicherheit in der BMSR-Tech- 
nik (KDT) (Ankündigung) 
10. Fachtagung „Qualitätssicherung 
(KDT) (Ankündigung) 
RFT-Nachrichtentechnik auf der Leip- 
ziger Frühjahrsmesse 1973 
Jahreskonferenz 1972 des Fachverbands 
Elektrotechnik der KDT 
D‘e Organisierung der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit und die Entfal- 
tung schöpferischer KDT-Initiativen 
zur Unterstützung der Aufgaben des 
Planes Wissenschaft und Technik im 
Industriebereich Elektrotechnik/Elek- 
tronik 
Gekürzte Wiedergabe des Referats 
des Vorsitzenden, Dr.-Ing. R. Jähn 
auf der Jahreskonferenz 1972 des 
Fachverbands Elektrotechnik der 
VER REN HERNE 
Zur Einführung des Einheitlichen Ge- 
fäßsystems — EGS — im Industrie- 
bereich Elektrotechnik/Elektronik/ 
Wissenschaftlicher Gerätebau (KDT) 
Aus der Arbeit des Fachausschusses 7 
„Blektrowärmetechnik‘ Diskussions- 
beitrag zur Jahreskonferenz 1972 des 
Fachverbands Elektrotechnik (KDT) 
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der VII.Konferenz für industrielle 
Energiewirtschaft in Kiew (KDT) ... 
Aus der Arbeit des Fachausschusses 17 
„Schaltzeichen und Schaltpläne‘ 
(KDT) 
Neuentwicklungen auf der Blectrex 72 . 
Informationstagung 660 V und 10 kV 
Maßnahmen zur Rationalisierung in- 
dustrieller Elektroenergieversorgungs- 
systeme (KDT) (Ankündigung) 
Informationstagung ‚Zuverlässigkeit in 
der Elektrotechnik/Elektronik‘‘ 
(KDT) (Ankündigung) 
4. Wissenschaftliche Konferenz der Sek- 
tion Elektrotechnik der TU Dresden 
(KDT)( Ankündigung). ...2.,.5., 
Informationstagung „Automatisches 
Zeichnen‘ (KDT) (Ankündigung) 
4. Nationale Kontakttagung (Schwach- 
stromkontakte) (Ankündigung) 


Fachtagung ‚‚Fernwirktechnik 1973 
(KDT) (Ankündigung) ............ 
Internationale Expertentagung ‚Ein- 


heitliche Begriffe Energiewirtschaft‘ . 
2.Internationale Konferenz über Gas- 
entladungen 
(GASDISCHARGES) London 1972 
IEE Conference Publication Num- 
N a Pe 
Elektrostatisches und elektrophoreti- 
Beschichten (KDT) 
6. Angebotsmesse wissenschaftlich-tech- 
nischer Ergebnisse der Industrie- 
bereiche Elektrotechnik/Elektronik, 
Verarbeitungsmaschinen- und Fahr- 
zeugbau, Schwermaschinen- und An- 
lagenbau, (Ankündigung) 
3.Fachtagung ‚Elektrostatik‘“ (KDT) 
(Ankündigung) 
1. Öffentliche wissenschaftliche Konfe- 
renz der Ingenieurhochschule Wismar 
(KDT) (Ankündigung) 
II. Wissenschaftliche Tagung der Inge- 
nieurhochschule Dresden (KDT) (An- 
kündigung) 
Zentrale Angebotsmesse ‚Neue Tech- 
nik“ der VVB ZEnergieversorgung 
(Ankündigung) 
Aktuelle Probleme der Relaisschutz- 
technik in elektrotechnischen An- 
lagen und Netzen. Von H. Clemens; 
1. Gegnet? Ki RobNe nee eeeeeen 
Problemdiskussion über die Zuverlässig- 
keit elektrotechnischer Anlagen und 
Geräte (KDT) 
Mitteilung aus der Arbeit der wissen- 
schaftlichen Sektion ‚‚Elektroenergie- 
übertragung und -wandlung“ ....... 
Gebäudeblitzschutz heute — Auswer- 
tung der Blitzschutzfachtagung 1972 
ee 
III. Internationales Symposium zur 
Problematik der klimatischen Be- 
ständigkeit und Lebensdauer elektro- 
technischer und Maschinenbauerzeug- 
nisse (Ankündigung) 
Internationale Fachtagung Energiever- 
sorgungsanlagen Straßenbahn (KDT) 
(Ankündigung) 
Fachtagung ‚Der Elektrolichthogen- 
Ofen ARKUNdIEUNg)I. nen 
Fachtagung ‚Technologie der Elektro- 
nik-Mikrofügeverfahren‘‘ in Berlin 
(KDT) 
Entwicklungstendenzen im Bereich der 
Elektrowärme 
Dargestellt an den Ergebnissen des 
VII. Internationalen Elektrowärme- 
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Von E. 


kongresses in Warschau. 
Kolbe; H. Conrad 
Arbeitstagung ‚„Schutztechnik in elek- 
trotechnischen Hochspannungsanla- 
gen“ (KDT) (Ankündigung) 
Angebotsmesse wissenschaftlich-techni- 
scher Eızeugnisse der Industriebe- 
reiche Elektrotechnik/Elektronik Ver- 
arbeitungsmaschinen- und Fahrzeug- 
hau 
Schwermaschinen- und Anlagenbau 
6. Halbleiterbauelemente- Symposium . 
Rundtischgespräch zu Reparaturpro- 
blemen bei modernen elektrischen 
MASCHINE er base 
Jahrestagung der Wissenschaftlichen 
Sektion Lichttechnik 1973 in Leipzig 
KDD 
Internationale Konferenz über Lei- 
stungselektronik in Nova Dubnica, 
CSSR 
Informationstagung ‚Zuverlässigkeit in 
derBlektrotechnik/Elektronik“ (KDT) 
(Ankündigung) 
3. Fachtagung Elektrostatik (KDT) 
(AUkUndigung Vene EEE 
Fachtagung mit internationaler Be- 
teiligung „Mensch — Licht — Um- 
welt“ (KDT) (Ankündigung) 
Kabelfachtagung in Halle (KDT) 
Fachtagung Wirtschaftliche Energie- 
anwendung in Beleuchtungsanlagen 
(KDT) (Ankündigung) 
Zur Vereinheitlichung der staatlichen 
Standards der DDR und der USSdR 
auf dem Gebiet der Elektrotechnik 
(KDT) Vs a ee erh 
Lehrgänge der Beleuchtungstechnik 
(KDT) (Ankündigung) 
Grundlehrgang 
Aufbaulehrgang 
Zur Vereinheitlichung der staatlichen 
Standards der DDR und der UdSSR 
(KDT) 
Prüfungen zum Nachweis von Fehlern 
an Hochspannungsgeräten und -be- 
triebsmitteln. „une ee en 
3. Symposium Elektromaschinenbau 
(KDT) (Ankündigung) 


Internationale Konferenz über Ma- 
gnetismusr, Kr ren 
Informationstagung ‚‚Aktuelle Pro- 
bleme der Stadtbeleuchtung (KDT) 
(Ankündigung) ee: 
V. Kolloquium des VEB Verbundnetz 
Elektroenergie (KDT) (Ankündi- 
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Wissenschaftliche Konferenz 1973 an 
der Ingenieurhochschule Leipzig. Von 
D. Schmidt 

Rundtischgespräch des Fachverbands 
Elektrotechnik auf der Leipziger 
Herbstmesse 1973 

Weiterbildungsveranstaltungen (Ankün- 
digung) 

Ausstellung sowjetischer Exportwaren 
(Ankündigung) 

Aktuelle Probleme der Isolationskoordi- 
nation. Von R. Gert 

Auf dem Weg zum 6. Kongreß der KDT 
Jahreskonferenz des Fachverbands 
Blektrotechnik en 

Fachtagung ‚‚Wissenschaftliche Arbeits- 
organisation (WAO) rennen 

4. Wissenschaftliche Konferenz der Sek- 
tion Elektrotechnik der Technischen 
Universität Dresden 

Fachtagung ‚‚Energieversorgungsanla- 
gen der Straßenbahn“ 
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Einführung in die Theorie der endlichen 
Graphen. Teil II. Von H. Sachs 
Ferroelektrika und Antiferroelektrika. 
Von@. A. Smolenski; N. N. Krajnik 
Elementare Plasmaphysik. Von I. A. 
ArzimoWwilsch ee ee lelee  ee 
Binführung in die Hochspannungs-Ver- 
suchstechnik. Von D. Kind 


Elektronische Festkörperbauelemente 
(Solid State Electronic Devices) 
(Band 20 der Wykeham Science 


Series). Von D. V. Morgan; M. J. 
Howes 
Technik der Automatisierungsgeräte. 
VORG Brack. secret 
Elektrotechnik — Elektronik. Von H. 
Gottschalk; M. Lemberg 
Electric Power Systems. Von B. M. 
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Literaturkatalog 1972 ,‚‚Mathematik, 
IBERYSIKC Sec Arne Re eksuerere 
Operationsrechnung in der Elektro- 


technik (in russ.). Von M. L. Levin- 
stein 
Handbuch der Elektrotechnik. Siemens 
Aktiengesellschaft 
Dynamische Probleme der Thyristor- 
technik. Von M. Depenbrock 
Einführung in die Betriebsmeßtechnik. 
Von Hofmann; Gatzmanga 
Graphische Darstellung in Leitung und 
Organisation. Von K. H. Wilhelm 
Elektroanlagen für tropisches und kaltes 
Klima (in russ.). Von W. W. Maslow . 
Internationale Praxis der Erdung in 
Niederspannungssystemen (in engl.). 
IEE Conference Publication Num- 
ber 82 
Automaten 
Theorie und Anwendung in der digi- 


talen Schaltungstechnik. Von H. 
Stärz: W. Cimamder ve: nme: 
Fernübertragung von Elektroenergie 


durch pulsierenden Strom (in russ.). 
Von @. I. Denissenko 
Grundlagen der Theorie lernender Sy- 
steme. Von Ja. $S. Zypkin 
Störungs- und Schadensstatistik 1966 
bis 1970. Von H. Stimmer; E. Schuh .. 
Automatisierung der Produktion im 
Elektromaschinenbau (in russ.). Von 
G. A. Gegeschidse 
Dynamische Eigenschaften von elek- 
trischen Relais- und Impuls-Folge- 
antrieben (in russ.). Von W. W. Bal- 
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Bär, G.: Die Messung des Kohlebürsten- 
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verschleiß bei elektrischen Schleif- 
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— ; Das elektrische Verhalten von Kohle- 
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rung in der elektronischen Daten- 
verarbeitung. REIHE AUTOMATI- 
SIERUNGSTECHNIK Band 132. 
Von @. Elzner 
Umkehr-Stromrichter und unmittelbare 
Umrichter mit Thyristoren (in engl.). 
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